جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2021 رقم الصفحة من 1 إلى 5 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 








1 | 1421922021001 | ازل محمد عبد الله راضي 0000000 | 85 | 78 | 87 | 91 | نجج | 341 
SE SEKS ES KS MS 7 GG TF 7‏ 387 
2 | 1421922021012 | تسنيم محمد فاضل ابراهيم ____| 90 | 99 | 10 | 100 | نجج | 389 
4 | 1421922021054 | دیما سيروان شبد الله مولود 3 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


ثانوية العقيدة للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2021 رقم الصفحة من 2 إلى 5 





25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 





رسل ثامر عبد الزهره عبد الحسن _ ا | 79 | 77 | 87 | 89 | ااج 
| 1421922021027 | رسل محمد محي جاسم ا | 91 | 93 | 98 | 97 | ااج 
| 1421922021028 | رفل فاضل حسن صحن ا | 76 | 79 | 63 | 83 | ااج 
| 1421922021029_| رقيه حيدر عبد الهادي عطيه اا | 85 | 90 | 75 | 9 | ااج 
| 1421922021030 | رقيه عادل قاسم مصطفى اا | 85 | 74 | 80 | 97 | اا 
فر | 5 | 54 | 20 | 50 
:. مير 6 | 0 | 52 | 82 | نجع 
| 1421922021033 | روان عمر عبد الرزاق حسين ا | 73 | 75 | 93 | 94 | ااج 
ا 6 | 67 | 71 | 79 | تجح 
: ايا 75 | 74 | 94 | 79 | نج 


4 142 روتاج احمد حسن محمود 





1 | رقيه ميثم عبد الحسين عريف 
2 | روان حيدر طاهر عبد الامي 





N 


_ 1421922021036_| ريام عادل عبد الرزاق عباس ا | 89 | 92 | 8 | 83 | اام 
| 1421922021037_| ريان كنعان عبد الرزاق عمران_____ | 84 | 79 | 71 | 97 | اج 
| 1421922021038_| زهراء ابراهيم سعيد عوض ا | 50 | 50 | 31 | 52 | مسل 
1421922021039 | زهراء احمد غانمزاير ااا | 72 | 64 | 53 | 85 | انج 
_ 1421922021040 | زهراء سامي عيد مراج اا | 8 | 89 | 8 | 83 | اج 
| 922021041 || زهراء علاء طارق هاشم | 50 | 39 | 22 | 50 | مسل 
_ 1421922021042 _| زهراء قحطان عدنان راضي ا | 89 | 80 | 72 | 7 | ام 
| 1421922021044_| زينب حيدر عبد الله جيار | 75 | 53 | 50 | 50 | اج 
1421922021046 | زينب ماهر طه حسون اا | 80 | 54 | 36 | 59 | مل 
. 1421922021047 _| زينب مصطفى عباس بوزرك ااا | 86 | 83 | 71 | 5 | نج | 
| 1421922021048 | زينب مهند غالب محمد ااا | 63 | 56 | 29 | 6 | مىل 
_ 1421922021049_| زينب هيثم ياس خضير ا | 69 | 42 | 28 | 55 | مسل 
_ 1421922021050 | زينة حسين صبري عبود ااا | 84 | 82 | 64 | 87 | ااج 
89 89 90 79 ناجح 


142 01 


ساره حارث ابراهيم محمد علي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


332 
379 
301 
341 
336 


280 
335 
282 
319 
349 
331 


274 
346 


318 
228 


335 


317 
347 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


ثانوية العقيدة للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2021 رقم الصفحة من 3 إلى 5 





49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 


72 





صبا مصطفى خضير عباس 





8&6 | 98 | 99 | 94 | ااج 
8 | 62 | 6 | 87 | اج 
84 | 53 | 71 | 6 | نج 
ك | 0 | 10 | 6 | ااج 
_ 1421922021057 _| شكران محمود حسين علي ااا | 74 | 64 | 4 | 52 
0 84 | م | 69 | 6 | اج 
738 | 84 | 8 | 81 | اج 
8&6 | 84 | 59 | 68 | اج 
i | 6 | 7 | 6 | 8&8‏ 
82 | 8 | 10 | 6 | ااج 





E 


| 1421922021063_| طيبه فاضل غانم زاير ااا | 76 | 80 | 58 | 92 | نام 
_ 1421922021064_| طيبه نبيل عباس مجيد ااا | 75 | 57 | 24 | 59 | مل 
. 1421922021066_| عتراء يعقوب عيد الله احم | 55 | 50 | 35 | 67 | مل 
_ 1421922021067_| غدير حيدر عدنان عباس ااا | 86 | 71 | 60 | 92 | اج 
_ 1421922021068_| غدير حيدر غني عبدالامير اا | 81 ]| 75 | 55 | 74 | اج 
. 1421922021069_| فاطمه احمد عبد الله سلطا | 77 | 63 | 50 | 74 | اج 
٠‏ 1421922021070_| فاطمه احمد جميل مين ااا | 59 | 69 | 54 | 78 | نجع | 
. 1421922021072_| فاطمه جمال عبد الرحمن محمد | 79 | 84 | 75 | 0 | اج 
1421922021073_| فاطمه حيدر علي ايوب ااا | 81 | 71 | 8 | 6 | اام 
_ 1421922021074_| فاطمه رافك حبيب عوده ااا | 89 | 89 | 94 | 78 | نم 
٠‏ 1421922021075 | فاطمه سعد مهدي بريسم ااا | 93 | 96 | 94 | 83 | اج 
_ 1421922021076_| فاطمه كريم صالح كريم ااا | 84 | 70 | 74 | 8 | ام 
. 1421922021077 _| فاطمه محمد خزعل رؤوف ا | 91 | 98 | 95 | 91 | اج 
83 72 55 73 ناجح 


1421922021078 


فدك عامر حمود جبر 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


377 
314 
284 
386 


338 
323 
297 
357 
376 
306 


309 
285 
264 
260 
328 
303 
350 
366 
316 
375 
283 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 2021 رقم الصفحة من 4 إلى 5 


1 0 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ق ور 21 
للعام الدراسي 2021/2020 


4 | 1421922021080 | فرح رامز حسن علي 
: يم 













4 و 04 
75 1 | فرح عبد الكريم محمد عبد الكريم 
76 2 | فرح عبد سلمان زياره 





332 1421922021083 | 77 
249 1 

79 | 1421922021085 332 
80 | 1421922021086 322 
82 | 1421922021088 | تاجح | 350 


83 | 1421922021089 | مارسلازياد ايليا قرياقوس ااا | 95 | 86 | 82 | 84 | نج | 347 
4 | 1421922021090 | مارينا رياض عجوب عاكول اا | غ | 86 | 50 | 77 | مسل | 0 
5 | 1922021091 _| مروه علي جليل خليل ااا | 73 | 84 | 50 | 69 | نج | 276 
6 | 1421922021092 | مريم احمد جاسم محمد | 59 | 54 | 38 | 77 | مس | 0 
7 | 1421922021093 | مريم حسن علي حسين ا | ا9 | 87 | 6 | 89 | نجج | 335 
8 | 1421922021094 _| مريم حسين قحطان عبد 1 | 89 | 100 | 100 | 100 | نجج | 389 
9 | 1421922021095 | مريم رضوان عبد المجيدجعفر_____ | 84 | 64 | 80 | 77 | نجج | 305 
0 | 1421922021096 | مريم علي بهاء حبيب ااا | 66 _ | 92 | ا9 | 57 | نج | 306 
1 | 1421922021097 _| مريم فؤاد محي احمد ااا | 86 | 83 | 53 | 75 | نجج | 297 
2 |_1421922021098_| مريم مثنى عدنان جعفر ااا | 81 | 72 | 0 | 84 | نج | 307 
93 | 1421922021099 | مريم وليد عبد الواحد فرهود اا | 6 | 89 | 63 | 67 | نجج | 24 
4 | 1421922021100 _| ملاك نبيل قاسم محمد | 59 | 50 | 50 | 58 | نج | 27 
5 | 121922021101 _| منار شهاب احمد مظلوم ا | 86 _ | 97 | 78 | 94 | نجج | 35 
95 95 88 100 ناجح 


96 1421922021102 منه الله شاكر عباس محسن 378 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


: رمز المدرسة : 2021 رقم الصفحة من 5 إلى 5 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 









الممتحنون 


٠. 














1 





نسبة النجاح 


تسب ري 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


